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Education Department 


Health Services Department 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ബി3 - 4227 / 2014 / ജി.എച്ച്. റ്റി. 

2014 ജൂൺ 9. 


ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 10 - 7 -2014, 3 മണി. 

ടെണ്ടറുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും-- 10 -7 - 2014, 
3 . 30 മണി. 


തിരു വ ന ത പ രം ജന റൽ ആശുപതിയിലെ 
സന്ദർശകരുടെ സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി മൂന്ന് 
സീറ്റുകളുള്ള കസേര ( എം . എസ്.) - 22 എണ്ണം വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ ഉൽപ്പാദകരിൽ നിന്നും 
അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ക്ഷണിച്ചു 
കൊളളുന്നു . 


ടെണ്ട റു കൾ സംബ ന്ധിച്ച കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങളും 
ഉപകരണത്തിന്റെ സാങ്കേതിക വിവരവും ജനറൽ ആശുപ്രതി 
ആഫീസിൽ നിന്നും ഓഫീസ് സമയങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. 
No. B3 -4247/ 2014 / GHT. 

9th June 2014, 


ടെണ്ടർ നമ്പർ ബി3 - 4227/ 14. 
അടങ്കൽ തുക - 1,50, 000. 

ഇ . എം . ഡി. - നികുതിയടക്കം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ആകെ 
തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം- - മിനിമം ഇ . എം . ഡി. 1,500. 
- ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില : 

അസ്സൽ- 420 ( 400 + 20 വാറ്റ്). 

പകർപ്പ് - 210 ( 200 + 10 വാറ്റ്). 
ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 9 - 7 - 2014 , 3 മണി. 


Sealed competitive tenders are invited from the 
Manufactures or authorized suppliers for the supply of 
3 Seated Chair ( M. S .) - 22 Nos. to General Hospital, 
Thiruvananthapuram . 

Approximate Cost - 1,50, 000 . 

E . M . D . — 1 % of the total amount which the tax 
included subject to minimum of 1 ,500. 
Cost of tender form : 

Original _ 420 ( 400 + 20 VAT ). 
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Duplicate — \ 210 ( 200 + ` 10 VAT ). 
Last date and time of sale of tender — 9 - 7 - 2014 , 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of the tender 
10 -7-2014 , 3 p . m . 

Date and time of opening of tender — 10 - 7 - 2014 , 
3. 30 p . m . 

Further details about the tender and technical 
specification of the equipment can be obtained from the 
Office of the Superintendent , General Hospital, 
Thiruvananthapuram or visit the Website 
www . dhs. gov.com . 


General Hospital, 
Thiruvananthapuram . 


(Sd .) 
Superintendent. 


